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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 

| [ No. 27/2012] 
No. C2- 2882/ 2012/DCT. 

- 3rd October 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed from are 
invited for the purchase of Instruments for Community 
Dentistry, Government Dental College , Thiruvananthapuram 
for the year 2012 - 13 . Tender should be superscribed as 
“ Tender No. 27 /2012 for the Supply of Instrument’s and 
addressed to the Principal,Government Dental College, 
Thiruvananthapuram - 695 011 . More details can be had 
from this office during working hours . 
Cost of tender form : 

Original — 450 . 

Duplicate — 253 . 
Last date and time of sale of tender form 
19 - 11- 2012, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -11- 2012, 2.30 p. m . 


| Date and time of opening of tender - 20 -11 - 2012 , 
3 p . m . 

Approximate cost of items in tender is 2, 00 ,000 . 
Tender forms will be sent by post on payment of an 
additional amount of ` 50 as postage charge in the 
form of Money Order. No other mode of payment will be 
accepted . Last date of receipt of Mony Order is 12 - 11- 2012 
3 p .m . Tender forms are neither transferable nor the cost 
refundable under any circumstances . 

-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെന്റിസി വിഭാഗത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
നിശ്ചിത നമ്പരോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


മതിപ്പുവില - 2 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

- അസ്സൽ - 450. 

പകർപ്പ് - 253. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 11 -2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 11 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
20 - 11 - 2012 , 3 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനം - റീഏജന്റ് കിറ്റ് ഫോർ ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ 
കെമിസ്ട്രി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 
അസ്സൽ - 640. 
പകർപ്പ് - 320. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും – 15 - 11 - 2012 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 11 - 2012, 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ആഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മണിയോർഡർ തുക | 50 
12- 1 -2012, 3 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ആഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരി ക്ക ൽ 
അടച്ച തുക മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസി 
ച്ചുകിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾ ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Government Dental College, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16-11-2012 , 
3 മണി. 


TENDER NOTICES 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാ സ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 100 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം - 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 5 - 11 - 2012 - ന് മുൻപായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു 
ള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി 
രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും താമ സിച്ചു ലഭിക്കു ന്ന തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No. 203/2012] 


List OF ITEMS 


SL. 


Name with Quantity 


Unit 


No. 


( 3 ) 


No. C5/ 18818/ 2012/MCT. 

1st October 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for the Pathology 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 
| Item --Reagents kits for Immunohisto Chemistry. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original — 640 . 

Duplicate - " 320 . 
Last date and time for sale of tender form — 15 -11-2012 , 
3 . p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16- 11- 2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 16 - 11- 2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin - 695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 5 - 11 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted. 


2 kits 


0 .1 


ml. 


- 1 
- 2 


CD 3 (6ml) 
CD 5 
BCL 2 
S 100 


Vimentin 


Desmin 
LCA 


eNwwwwwNN 


lkit (6 ml.) 

0 .1 ml. 


Cytokeratin 
EMA 


- 10 


PR 


(1 ) 


( 2 ) 


| 11 


ER 


( 3) 
0 .1 ml. 

6 ml . 


SMA 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം - 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


NSE 


7 ml . 
0 .1 m . 


GFAP 


6 ml. 


- സാധ ന ങ്ങളുടെ പേര് - 1. എസ്. എ . പി . സെക്കണ്ടറി 
കിറ്റ് - 4 കിറ്റ്. 


0 .1 ml. 


CD 20 
CD 30 
CD 31 
CD 34 
HMB 45 


6 ml. 
0 .1 ml . 


CD 99 


CD 117 
Chromogranin 


22 


2 , 


[ No. 204/2012] 


No. C5- 18817/ 2012/ MCT. 


1st October 2012 . 


- 2. എ . പി . ഇ . എസ്. ( 3 അമിനോ പാബൈൽ ടെ 
തോക്സിലേൻ) - 2 x 100 എം . എൽ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 11 - 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 11 - 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 -11 - 2012 , 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 100 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മല്ലാത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 5 - 11- 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

| (3 ) 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required 
for the Pathology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Name of Equipment and Quantity — SAP Secondary 
kits 4 kits. 

APES (3 -amino Propyl triethoxysilane ) — 2 x 100ml. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,050. 

Duplicate — 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
15 - 11 - 2012 , 3 p. m . 


No . C8- 12905/ 2012/ MCT. 

15th October 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of the following items 
required for the Computerization of SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form — 
16- 11- 2012, 2.30 p. m . 

| Opening date and time of tender - 16 - 11 - 2012 , 
3 p . m . 


| Sl. 


Tender No. and 
Details of items 


Qty. 
Nos. 


No. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 5 - 11- 2012. No other forms of remittance will 
be accepted . 


- 3 
- 4 


210/2012 - Server 
211/2012 - Software 
212/ 2012 -Dot matrix Printer 
212 /2012 — Thermal Printer 
213/2012 — Digital Display 


Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 
Original — 2 ,415 for Sl. No . 1, · 1,050 for 

- Sl . No . 2, - 420 for Sl. Nos . 3 , 

4 and - 315 for Sl. No . 5 . - 
Duplicate _ 1, 208 for Sl. No . 1, " 525 for 

| Sl . No . 2 , " 210 for Sl. No . 3 , 4 
and · 158 for Sl. No. 5 . 


Last date for sale of tender form — 21- 11 - 2012 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 12 - 11 - 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Medical College, 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram. 

Principal. 


Last date and time of receipt of tender — 
22 -11 - 2012 , 2 .30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 22 -11 - 2012 , 
3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 12 - 11- 2012. 
No other form of remittance will be accepted . 


RE - TENDER NOTICE 


| [ No. 174/2012 ] 


No. C5 -14611/ 2012/ MCT. 


| 1st October 2012 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി. 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കുമുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


( കമ 


എണ്ണം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


നമ്പർ 


210 / 2012 - സെർവർ 
211/2012 - സോഫ്റ്റ് വെയർ 
212 /2012 - ഡോട്ട്മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ 
212/ 2012 - തെർമൽ പ്രിന്റർ 
213/ 2012 - ഡിജിറ്റൽ ഡിപ്ലേ 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Pathology 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

| Name of Equipment - 1. Reagent kits for QC for 
Coagulation 1st , 2nd and 3rd level - 3 x 3 = 9 Nos. 

2 . Reagents kit for special stains: 
(i) Non specific esterase — 1 kit. 
( ii ) Neutrophil alkaline phosphates — 1 kit . 
( iii ) Rapid Malarial Test — Reagents Card — 100 Nos. 
( iv ) Capillary tubes for QBC — 1000 Nos. 
| Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form — 
| 15 -11- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 
16 -11 -2012, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 16 - 11 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ കമനമ്പർ 1 - ന് 2, 415 , കമനമ്പർ 

2 - ന് 1,050, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 

- 420, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 315 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,208, ക്രമനമ്പർ 

- 2 - ന് 525, കമനമ്പർ 3 - നും 4- നും 
s 210 , ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 158. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 11 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 - 11 - 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
23 - 11- 2012, 3 മണി. 


State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 5 - 11 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


SI. 


Tender No. and 
Name of Equipments 
with Quantity in Nos . 


No. 


Department 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാ സ് നമ്പ് രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Paediatric ICU 
and NICU 
Paediatric ICU 


2 


3 


Paediatric ICU 


ഇനം - 1. റീ ഏജന്റ് കിറ്റ് ഫോർ ക . സി . കൊയാഗു 
ലേറ്റർ I, II & III ലെവൽ - 3 X 3 = 9 എണ്ണം 


4 


NICU 


81/2012 — Cold light with fibre 
optic cable - 4 
82 /2012 - Monitor Stand 
Wall Mountable — 14 
83/ 2012 - Microscope 
( Binocular) - 2 
84 /2012 — Non Invasive 
jaundice meter ( trans 
cutaneous) Bilirubinometer — 1 
85 /2012 — Hand held pulse 
oxymeter — 4 
86 /2012 — Double surface 
LED Phototherapy - 2 
87 /2012 – Central venous 
catheter - 20 
88 / 2012 _ Hand drier 4 


NICU 


Neonatal ICU 


2. റീ ഏജന്റ് കിറ്റ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ. 
- (1) നോൺ സ്പെസിഫിക്ക് എസ്റ്ററേസ്- 1 കിറ്റ് 
- (2) ന്യൂട്രോഫിൽ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്- 1 കിറ്റ് 
| (3 ) റാപ്പിഡ് മലേറിയൻ ടെസ്റ്റ് റീഏജന്റ് കാർഡ് 

- 100 എണ്ണം 
(4) കാപ്പിലറിട്യൂബ്സ് ഫോർ ക്യൂബിസി - 1000 എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420, 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 11 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -11- 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 11 - 2012, 
3 മണി. 


NICU 


8 


Paediatric ICU 
and NICU 


9 


NICU 


89/ 2012 _ Mobile stand 
warmer — 4 


Paediatric ICU 
and NICU 


11 


NICU 


12 


0 & G 


0 & G 


14 
15 


90/2012 - Peripherally insected 
central venous catheter — 20 
91/ 2012 _ Non invasive 
co- oxymeter - 1 
92/ 2012 _ Endometrial 
Curette (pipette ) — 100 
93/ 2012 - Manual vacuum 
aspiration syringe — 20 
94/2012 - Video colposcope - 1 
95/ 2012 - Robys Bipolar 
forceps with insert - 2 
96/2012 - Disposible laproscopy 
trocar 5mm — 20 
97/2012 - Laproscopic Suction - 
Irrigation Unit with integral 
Controls 5mm — 1 
98/2012 - Fetal cardiotocography 
| Machine with LCD - 3 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യ 
മു ള്ള വർ ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 100 അധികം 
ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 5- 11 - 2012 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്ക ണം . 
തപാലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭി 
ക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 
Medical College , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


0 & G 
0 & G 


| 16 


0 & G 


17 


0 & 


G 


| 18 


0 & G 


Cost of tender form : 


TENDER NOTICE 
No. C1/ 5958/ 2012/ TDMCA . 

10th October 2012 . 
Sealed tenders are invited by the Principal for the 
supply of following equipments to the Various 
Departments of T. D . Medical College , Alappuzha . 

Approximate Cost - 2,05,68,000. 


Original — 1,000 for Sl. No. 1 , 
Sl. No. 11 , " 1, 050 for Sl . No . 14 and 5 
others . 


840 for 
420 for 


- Duplicate = 500 for Sl. No. 1 , " 
Sl. No. 11, 525 for Sl. No. 14 and " 
others . 


420 for 
210 for 


Last date and time of sale of tender form 
28 - 11 - 2012 , 1 p . m . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും എണ്ണവും 


വിഭാഗം 


Last date and time of receipt of tender form 
28 -11- 2012, 4 p . m . 


പീഡിയാട്രിക് ICU & 

NICU 


പീഡിയാട്രിക് ICU 


പീഡിയാട്രിക് ICU 


4 


ഉം 1 


NICU 


| Date and time of opening of tender - 29 - 11 - 2012 , 
10.30 a. m . for Sl. No. 1, 29-11- 2012, 11 a. m . for Sl. No. 2, 
29-11- 2012 , 11.30 a. m . for Sl. No. 3 , 29 -11 -2012 , 12 noon 
for Sl. No. 4, 29 - 11- 2012 , 12.30 p. m . for Sl. No. 5 , 
29 -11 - 2012 , 2 p . m . for Sl. No. 6, 29 - 11 - 2012 , 2 .30 p . m . for 
Sl. No . 7, 29 -11- 2012 , 3 p . m . for Sl . No. 8 , 29-11- 2012, 
3.30 p . m . for Sl. No. 9 , 29 - 11 - 2012 , 4 p . m . for Sl. No . 10 , 
29-11-2012, 4.30 p . m . for Sl. No. 11, 30-11-2012, 10.30 a. m. 
for Sl. No . 12 , 30 - 11 - 2012 , 11 a . m . for Sl. No. 13 , 
30 -11- 2012 , 11. 30 a. m . for Sl. No. 14 , 30 -11 - 2012 , 12 noon 
for Sl . No. 15 , 30 - 11 - 2012 , 12 .30 p . m . for Sl . No. 16, 
30 -11- 2012, 2 p. m. for Sl. No. 17 and 30-11- 2012 , 2 .30 p. m . 
for Sl. No. 18 . 


81 / 2012 - കോൾഡ് ലൈറ്റ് 
വിത്ത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് 

കേബിൾ 4 
2 - 82/ 2012 - മോണിട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് 

വാൾ മൗണ്ടബിൾ - 4 
83 / 2012 --- മൈക്രോസ്കോപ് 
( ബൈനോക്കുലർ) -- 2 
84/2012 - നോൺ ഇൻവാസീവ് 
ജോണ്ടിസ് മീറ്റർ 
( ട്രൻസ്ക്ടേനിയസ്) 

ബിലിറൂബിനോമീറ്റർ 1 
5 85/ 2012 - ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് 

പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ 4 
- 6 86/2012 - ഡബിൾ സർഫെയ്സ് 

LED ഫോട്ടോതെറാപ്പി 2 
7 87/ 2012 - സെൻട്രൽ വെനസ് 

കത്തീറ്റർ - 20 
- 88 /2012 - ഹാൻഡ് ഡയർ 4 


NICU 


നിയൊനാറ്റൽ ICU 


NICU 


പീഡിയാട്രിക് ICU & 

NICU 
NICU 


- 9 


89 / 2012 - മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് 
വാമർ 4 


wlwloosló ICU & 

NICU 


10 90 /2012 - പെരിഫറലി 

ഇൻസെക്റ്റഡ് സെൻട്രൽ 

വെനസ് കത്തീറ്റർ 20 
11 91/ 2012 - നോൺ ഇൻ വാസീവ് 

കോ ഓക്സിമീറ്റർ 1 


NICU 


| Tender should be addressed to the Principal , T. D . 
Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted. Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a. m . to 4 p . m . Cheques, drafts , postage stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown in the schedule . Tender form is not 
transferable and the cost is not refundable . Tender forms 
will be supplied to the firm by registered post subject to 
be a cash payment of . 50 in addition as postage 
charges. Money orders will be accepted only if received 
within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders. Further details can be had from the 
college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth · 50 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 


ഒ ആന്റ് ജി 


12 92 / 2012 - എൻഡോമെട്രിയൽ 

കുററ്റ് ( പിപ്പറ്റ്) 100 


ഒ ആന്റ് ജി 


- 13 93 / 2012 -- മാനുവൽ വാക്കുവം 

ആസ്പിറേഷൻ സിറിഞ്ച് 20 


- 14 


94 / 2012 


94 /2012 - വീഡിയോ 
കോൾപൊകോപ് 1 


ഒ ആന്റ് ജി 


ഒ ആന്റ് ജി 


15 95 / 2012 - റോബീസ് ബൈപോളാർ 

ഫോർസെപസ് വിത്ത് 
ഇൻസെർട് - 2 


ഒ ആന്റ് ജി 


16 96 / 2012 - ഡിസ്പോസിബിൾ 

ലാപാസ്കോപി 
GLSIDÓ 5 mm — 20 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ആവ ശ്യമായ താഴെപറയു ന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി പിൻ സിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


17 97/ 2012 -ലാപാസ്കോപി 

ഒ ആന്റ് ജി 
സക്ഷൻ ഇറിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് 
വിത്ത് ഇന്റഗ്രൽ 

കൺട്രോൾസ് 5 mm 1 
- 18 98 / 2012 - ഫേറ്റൽ കാർഡിയൊടോകോ ഒ ആന്റ് ജി 

ഗ്രാഫി മെഷീൻ വിത്ത് 
LCD3 


അടങ്കൽ തുക - 2,05,68,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


TENDER NOTICE 
No. C1 /6212 / MCHA . 

17th October 2012. 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 1,000, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 

- 840 , ക്രമനമ്പർ 14 - ന് 1,050 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


- 420. 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 500, കമനമ്പർ 11 - ന് 

- 420, ക്രമനമ്പർ 14- ന് 525, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
- 210 . 


ദർ ഘാ സുകൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 11 - 2012, 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 11 - 2012, 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 29 - 11 - 2012 , 10 . 30 മണി, കമ നമ്പർ 2 - ന് 
29 - 11 - 2012 , 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 29 - 11- 2012 , 11.30 മണി, 
ക്രമ നമ്പർ 4 - ന് 29 - 11 -2012 , 12 മണി, കമ ന മ്പർ 5 - ന് 
29 - 11 - 2012 , 12. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 29 - 11 - 2012 , 2 മണി, 

ക്രമ നമ്പർ 7 - ന് 29 - 11 - 2012, 2. 30 മണി, ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് 
29 - 11- 2012, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 29 - 11 - 2012 , 3.30 മണി, 
കമ ന മ്പർ 10 - ന് 29 - 11 - 2012 , 4 മണി, കമ ന മ്പർ 11 - ന് 
29 - 11- 2012, 4.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 30 - 11 - 2012, 10 .30 മണി 
കമ നമ്പർ 13 - ന് 30 - 11 - 2012 , 11 മണി, ക്രമ നമ്പർ 14 - ന് 
30 - 11- 2012 , 11.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 30 - 11 - 2012 , 12 മണി, 
കമനമ്പർ 16 - ന് 30 - 11 - 2012 , 12 . 30 മണി, കമനമ്പർ 17 - ന് 
30 -11- 2012 , 2 മണി, ക്രമനമ്പർ 18 - ന് 30 - 11 - 2012, 2.30 മണി. 


Sealed tenders in the Prescribed Format are invited for 
the supply of Medical Gas for the period from 11- 12 - 2012 to 

31 - 3 -2013 following items to Medical College Hospital, 
- Vandanam , Alappuzha. Estimated cost is about " 12, 50,000 . 

Tender No . C1- 6212/ 2012/ MCHA dated 17 -10 - 2012, 
and due date should be superscribed on the envelope at 
each tender . Tender should be addressed to the 
Superintendent, Medical college Hospital, Vandanam , 
Alappuzha . Last date of receipt of Tender is 21 - 11- 2012 at 
3 . p .m . Late tenders will not be accepted at any cost . The 
Tender will be opened on 22- 11 - 2012 at 3 . p . m . in the 
presence of tenderers or their authorized representatives 
who may be present at the time. Intending tenderers may 
obtain the tender form from the office of the 
Superintendent, MCH , Vandanam , Alappuzha on or before 
20- 11- 2012 at 3 p . m . 
Price of tender form : 

Orginal - 1,875 + 5 % VAT. 

Duplicate — 938 + 5 % VAT. 
The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Papper worth 100 and E .M .D . of 1 % of 
the cost . The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obained from this office 
during office hours. 

- ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
യിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് 11 - 12 - 2012 മുതൽ 31 - 3 - 2013 
വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സിന്റെ 
ഉദ്ദേശ മൂല്യം 12 ,50,000 ആണ്. 

- ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/6212 /2012 , 
എം . സി എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ 17-10 -2012 എന്ന് രേഖ 

പ്പെടുത്തി സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 21- 11 - 2012 പകൽ 

3 മണിക്ക് മുമ്പായി ആ ഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
-- താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 22 -11 -2012 പകൽ 3 മണിക്ക് 
ദർഘാ സു കാ രു ടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വില യോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി 
മണി യോർഡറായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിനു 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 
S 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന 
ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശ ത മാനം വരുന്ന തുകയ് ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടി ഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വില 
യായ 1,875 5 % വില്പന നികുതിയും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
- 938. 5 % വില്പന നികുതിയും അടച്ച് 20 - 11 - 2012 പകൽ 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- എല്ലാ ദർഘാ സു കൾക്കും ബാധകമായ നിയ മ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധ പ്പെട്ട ആശുപത്രി 
അധികാരികളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government T. D . Medical College , 
Alappuzha. 


( Sd .) 
Principal. 


Govt. T.D . Medical College Hospital , 
Alappuzha . 


( Sd .) 
Superintendent 


The last date fixed for the receipt of tender is at 3 
p . m . on 20 - 11- 2012 and opening is at 4 p . m . on 
20 - 11-2012. Sale of tenders will be closed on 19 - 11- 2012 at 
4 p . m . The cost of tender is 420 and that of duplicate 
copy is " 210 . The tender form is not transferable . 
Money Order will be accepted towards cost of tender 
form 

till 
12 - 11 - 2012 . " 50 should be sent additionally if needed 
by post. More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days. 


TENDER NOTICE 

[No. 8/2012-13/ CNA ] 
No. C1/ 683/ 2012-/ CNA. 

11th October 2012. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Sports Items for Government College of Nursing, 
Alappuzha . 

Approximate Cost - 30,000 . 
EMD 1 %. 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. 8 / 12 - 13 /CNA for the Supply of Sports Items" and 
addressed to the Principal, Govt. College of Nursing, 
Alappuzha, The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p .m . on 28 - 11 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 
28 - 11-2012. Sale of tenders will be closed on 27 -11- 2012 
at 4 p . m . The cost of tender is 420 and that of 
duplicate copy is . 210 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards the 
cost of tender form till 20 - 11 - 2012 . " 50 should be sent 
additionally if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
പെർഫൊറേറ്റഡ്കസേരകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. - 
ദർ ഘാസുകൾ "" 11 2012 - 13 | നേ . കോ . ആ . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 20 - 11 - 2012 ഉച്ചയ് ക്ക് 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
2 0 - 11 - 2012 , 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 -ം . പകർപ്പിന് 210 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 19 - 11- 2012, 4 മണി. 
തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 12 - 11 - 2012 . തപാലിൽ ലഭിക്കണ 
മെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത്മണിയോർഡർ അയക്കേ 
ണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ആഫീസുമായി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കായിക ഉ പ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 30,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

ദ ർ ഘാ സു ക ൾ "" 08 | 12 - 13 | ന് . കോ . ആ . എ ന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 28 - 11 - 2012, 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 28 - 11 - 2012, 
4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ( 42 0 - 0 പകർപ്പിന് 210 - 0 ആണ്. വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 27 - 11- 2012, 4 മണി. തപാലിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 20 - 11- 2012 . തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 
കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


DETAILS OF ITEM 
Item with Specification - Stainless Steel 5 Fixed 
Perforated Armed Chairs. 

Quantity — 5 Nos. 


No. 02 / 2012 -13/ CNA ) 


Govt. College of Nursing , 
Alappuzha . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICES 

- (1) 

| [ No . 01/2012 -13/ CNA] 
No. C1 /591 /12/ CNA . | 11th October 2012. 

Sealed tenders are invited for the purchase of 
Perforated Chairs for Government College of Nursing, 
Alappuzha . The tender should be superscribed “ Tender 
No. 01/ 2012 - 13 / CNA for the supply of Perforated Chairs 
and addressed to the Principal, Govt. College of Nursing, 
Alappuzha . Approximate Cost is " 50 ,000 , EMD 1 % . 


No. C1/ 600/12/CNA . 

| 11th October 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Plastic Chairs for Government College of Nursing , 
Alappuzha. Approximate Cost is ` 35,000, EMD 1 % . 

The tender should be superscribed “ Tender 
- No. 02/ 2012 -13/ CNA for the Supply of Plastic Chairs ” and 
addressed to the Principal, Govt. College of Nursing, 
Alappuzha . The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 22 - 11 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 

22 - 11- 2012 . Sale of tenders will be closed on 21- 11 - 2012 at 
- 4 p . m . The cost of tender is " 420 and that of duplicate 
copy is 210 . The tender form is not transferable . 
Money Order will be accepted towards cost of tender 
form 

till 
14- 11 - 2012 . " 50 should be sent additionally if needed by 
post. More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ - തുറക്കുന്നതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 420. പകർപ്പിന് 2010 . വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

15 - 11- 2012, 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കു ന്നതിന് 
അടങ്കൽ തുക - 35,000. 

മണിഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 8 - 11- 2012. 

തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. - 

മണിഓർഡർ അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ " 21 2012 - 13/ നേ . കോ . ആ . എന്ന് 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആ ഫീസുമാ യി പവ്യത്തി 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 22 - 11 - 2012 ഉച്ചയ് ക്ക് 

ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക . 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
22- 11- 2012 , 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 - 0 . പകർപ്പിന് 210 - 0 ആണ്. 

Govt. College of Nursing , 

(Sd.) 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 21- 11- 2012, 4 മണി. - Alappuzha. 

Principal. 
തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 

TENDER EXTENSION NOTICE 
അവസാന തീയതി 14 - 11 - 2012 . തപാലിൽ ലഭിക്കണ 
മെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 

| No . C /2332/2012/DCK. 

10th October 2012 . 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 

The date and time of the Tender No. 15 / 12 and 
വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 17 /12 for the supply of the following equipments, invited 
ബന്ധപ്പെടുക. 

as per Tender Notice No . C / 2331 / 2012 /DCK , dated 
DETAILS OF ITEM 

24 - 7 - 2012 is rescheduled as shown below to Government 

Dental College, Kottayam . 
Item with Specification — Good Quality Armed Plastic 
Chairs Regular Size . 

| St. Tender No. File Number, and 

Qty . 
Quantity - 100 Nos. 

No . Name of Items 

Nos. 


TUT 


1 15 /12 — C /2332/12/DCK — Conservative Dentistry 

Equipments : 
1. Magnifying work Lamp 
2. Preheating Furnace 
3. Instrument Retrieval System - IRS Kit 
4. Ceramic Burshes tray with accessories 
2 17/12 - C/2334/12/DCK - Ultrasonic Scaler Units 8 


| [ No. 14 /2011- 12/ CNA] 
No . C1/276/12 / CNA. 

| 11th October 2012. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Community Bag for Government College of Nursing , 
Alappuzha. Approximate Cost is · 1,50 ,000, EMD 1 % . 
- The tender should be superscribed " Tender No. 14/ 
2011 - 12 /CNA for the supply of Community Bag ” and 
addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha. The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 16 - 11 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 
16 -11- 2012 . Sale of tenders will be closed on 15 -11 - 2012 at 
4 p . m . The cost of tender is " 420 and duplicate copy 
is " 210 . The tender form is not transferable . Money 
Order will be accepted towards cost of tender form till 
8 - 11 - 2012 . " 50 should be sent additionally if needed by 
post. More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 


Cost of tender form - 416 for Sl. No. 1 and " 520 
- for Sl. No . 2. 

| Last date of receipt of Money Order _ 9 -11 - 2012 . 

| Last date and time of tender sales - 19- 11 - 2012, 
- 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender — 20 - 11- 2012 , 
3 p . m . 


- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാഗ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Date and time of opening tender - 21 -11 -2012 , 
11 a. m . 


അടങ്കൽ തുക = 1, 50 ,000. 


Other conditions remain the same. 


നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

ദർഘാസുകൾ “ 14 / 2011-12 /CNA എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും 
( പിൻ സിപ്പാൾ, നേഴ് സിംഗ് കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 16 - 11 - 2012 വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുൻപായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 16 -11 -2012 , 4 മണിക്ക് 


-- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സി /2331/ 2012 / ഡി . സി. കെ . 
എന്ന ഫയൽ നമ്പരിൽ 24 - 7 - 2012 - ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ടെണ്ടർ 
നമ്പരുകൾ 15/ 12, 17 /12 എന്നിവ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
വിധം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 


എണ്ണം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഫയൽ നമ്പരും 

ഇനവിവരവും 


1 15/ 12 - C /2332/12/DCK - കൺസർവേറ്റീവ് 

ഡെന്റിസ്റ്റി എക്വിപ്മെന്റ് സ്: 
1. മാഗ്നിഫൈയിംഗ് വർക്കാമ്പ് 


2. പ്രീഹീറ്റിംഗ് ഫർണേസ് 


3. ഇൻസ്ട്രമെന്റ്റിടൈവൽ സിസ്റ്റം-IRS കിറ്റ് 1 

4. സെറാമിക് ബിഷസ് ട്രേ വിത്ത് ആക്സസ്സറീസ് 1 
2 17/12 -- C/2334/12/DCK - അൾട്രാ സോണിക് 
- കേലർ യൂണിറ്റ് 

- 

8 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിസ കളക്ഷൻ 
ബോട്ടിൽസ്- 5000 എണ്ണം കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
14 - 11 -2012 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി4/ 16582 / 2012 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
വിസ കളക്ഷൻ ബോട്ടിൽ സ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 15 - 11 - 2012 , 11. 30 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിന് 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
15 - 11- 2012 , 2 .30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 416, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 520 . 

മണിയോർഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന് 
തീയതി - 9 - 11- 2012. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 19 - 11 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 11- 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 11 -2012, 
11 മണി. 


- മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


Government Medical College , 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


Government Dental College , 
Gandhinagar, Kottayam. 


( Sd.) 
| Principal. 


TENDER NOTICES 


TENDER NOTICE 


No. C4/ 16582/2012/ MCK. 

18th October 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Viscera Collection bottles — 5000 Nos . to 
Government Medical College , Gandhinagar P . O ., 
Kottayam - 8. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 420 each prescribed cost in cash or by 
Money Order till 14 - 11 -2012 . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
Postage Charges. Money Orders should reach this office 
atleast 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 


- (1) 
No. S5/ 8817/2011/ MCC . 

8th October 2012. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Liquid Medical Oxygen for a period of 5 
years from date of execution of agreement to the 
Department of IMCH , ICD , SSB , MCH Medical College, 
Kozhikode. 

Estimated Cost - 15, 00 ,000. 
EMD _ 15, 000 . 
Cost of tender form : 

Original - 2,392 . 
Duplicate = 1,196. 

By post - 2 , 432 . 
Superscription — Tender No. S5 /8817/ 11/MCC for the 
supply of Liquid Medical Oxygen to the Department of 
| MCH, IMCH, ICD and SSB . 

Last date and time of sale of tender form by post 
- 9 -11- 2012 , 3. 30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
17- 11 - 2012, 3.30 p . m . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C4 / 16582/ 2012/MCK for the 
Purchase of Viscera Collection bottles ” addressed to 
" The Principal , Government Medical College, Kottayam - 8 
should reach this office on or before 15 - 11- 2012 , 11.30 a . m . 
the due date mentioned in the schedule. Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders will 
be opened at 15 - 11 - 2012 , 2 . 30 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


Date and time for receipt of tender - 19 -11- 2012 , 
11 a . m . 


| Date and time of opening of tender - 19 - 11 - 2012, 
11.30 a. m . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 9- 11- 2012 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 11 - 2012, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 19 - 11 - 2012 , രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19- 11 -2012 , 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


- ദർഘാ സു കൾ എസ്5 / 8817 / 11/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ് ക്കു കയോ ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് 
- ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


Storage tank and copper pipe line etc . should be 
provided by the firm at their on cost. The firm should 
assure uninterrupted supply of Oxygen as per requirement. 


Date upto which the rates are to be firms — 
31 -3 - 2013. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Kozhikode , 
Kerala , India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be obtained 
from the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tenders 
should be superscribed with Tender Number as specified 
above . Tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth - 100 
and Earnest Money Deposit of ` 15 , 000 Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala , on request 
along with remittance of ` 150 ( 100 towards the cost of 
stamp paper and " 50 as incidental charge ) by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 
- Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading, Unloading, Erection and Commission 
Charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tenders will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം . സി. എച്ച്., 
ഐ . എം . സി. എച്ച്., ഐ . സി. ഡി . ആന്റ്എസ്. എസ്. ബി. 
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ 
ഓക്സിജൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വയ്ക്കുന്ന കാലാവധി മുതൽ 
5 വർഷ ക്കാ ല ത്തെക്ക് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 15 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 15,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 2,392. 
പകർപ്പ് 1,196 . 
തപാൽവഴി 2,432. 


( 2 ) 


No . S1 -14376/2012 / MCC. 


9th October 2012 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Video Laparoscopy Set- 1 No. to the 
Department of Obstetrics and Gynaecology , Government 
Medical College, Kozhikode, Kerala , India . 

Superscription — Tender No. S1 / 14376 / 2012 /MCC for 
the supply of Video Laparoscopy Set to the Department of 
Obstetrics and Gynaecology . 

Estimated Cost _ 30,00,000. 
Cost of tender form - " 4, 680 . 
Cost of tender form by post — 4,730 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
22 -11- 2012 , 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form — 29 - 11- 2012 , 
3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 30 - 11- 2012 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 11 - 2012 , 
11. 30 a . m . 


- ദർഘാസുകൾ എസ്1/ 14376 / 12 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ ക യോ ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയു ടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
- നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


Date upto which the rates are to be firm , 
31 - 3 - 2013. 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India , Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified above . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth - 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with the remittance of ` 150 , ( Rupees one hundred and 
fifty only ; - 100 towards the cost of Stamp Paper and 
- 50 as incidental charge ) by Money Order taken in favour 
of Principal, Medical College , Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ വീഡിയോ ലാപ്പറകോപ്പി സെറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത 

ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 30,00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 4,680. 
പകർപ്പ് - 2,340 . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
- 5. No advance payment will be made. 


Sl . 


Specification for Laparoscope 


- No. 


( 2 ) 


- 1 Telescope diameter 10 mm, length 42 cm , 

autoclavable , variable direction of view from 
0°-120°, adjustment knob for selecting the desired 
direction of view , fiber optic light transmission 
incorporated. 


തപാൽവഴി - 4,730. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 22 -11-2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 29 -11- 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 11- 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30- 11 -2012, 
11.30 മണി. 


2 Trocar, size 11 mm, consisting of: Trocar only, 1 

with pyramidal tip Cannula without valve, with 
insufflation stop - cock , length 10 . 5 cm 
Multifunctional Valve 
3 Trocar, size 7 mm , color code : yellow , consisting 1 

of: Trocar only, with pyramidal tip Cannula 
without valve , with insufflation stop -cock , 

length 10 .5 cm Multifunctional Valve, size 7 mm 
4 Trocar, size 6 mm, consisting of: Trocar only, 3 

with pyramidal tip Cannula without valve , 
with insufflation stop - cock , length 10 . 5 cm 
Multifunctional Valve 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


1 


5 HD Camera System with Inbuilt recording 

facility 
The system should be truly Digital HDTV 
endoscopic video camera . The system should 
have the maximum Resolution of 1920 x 1080 
pixels , progressive scan and the consistent use 
of 16 :9 format for Input & Output to guarantee 
genuine HD TV . 
(a ) HD Camera Head 


3 chip HD Camera Head resolution 1920 x 1080 
pixel Progressive Scan 60HZ with 
2 freely programmable Camera Head button 
Parafocal Zoom focal length f = 14 - 30cm 
2x3 x 1/3 CCD chip Dimension 31x114x48mm 


The system should be have special features: 

Any head - Any Time: The system should 
have the facility to use a single camera control 
unit for all camera heads (either single chip or 
three chip ) thus minimizing preparation & 
maximizes inter speciality standardization . 
The system should have USB port to capture 
still images in Full HD resolution as well as 
Video Sequences in SD to a USB mass storage 
device 
Camera system should be compatible with 
communication bus system for remote 
controlled operation of the various features of 
the camera along with other equipment. 
Should have the facility to add fiberoptic filter 
from the camera head button 
All the camera head button functions can be 
also controlled by the keyboard from a non 

sterile field . 
HD Flat Screen Monitor with pedestal 
24 VDC power supply 
Brightness 400 CD /M3 
Video input S - Video signal to 4pin Mini DIN 


6 


Weight — 210 gram 
Lens: Integrated Zoom Lens 
The system should be have special features: 

Visibly Improved Imaging: CCD sensing chip 
should optimizes image quality & Digital 
Source Sampling thus maximizing hi-fidelity 
image transmission 
Optimizes to Any Size: The system should 
have Optical Zoom to enhance the quality of 
Image size & cross speciality standardization 
of the camera system , regardless of the 
telescope used 
Plug and Go: The system should automatically 
optimize all settings. The system should be 
ready to -use as soon as it is connected to 
the camera control unit 


RGB 


SDI 


(b ) HD Camera Control Unit 


Dimension - 305 x 89 x 335 
Weight - 2.95 kg 
Power supply - 100 -240 V AC 50 /60 HZ 
Certified to IEC 601-1 -601-2-18, CSA 22 .2 


HD - SDI 
DV signal socket 
Certificate - EN 60601- 1 
Dimension - 546 x 36 x 98 
The monitor should have : 
HDTV display in original 16 : 10 HDTV format. 
1080 p/50 & 1080 p /60 displays possible 
Drip water protected , dustproof housing 
LCD crystal display 
Max . Resolution of 1920 x 1200 pixels 
Screen diagonal- 24 inches 
Desk top with pedestal (camera & monitor 
should be of the same make ) 
Electronic Endoflator with high degree of 
patient safety , clear , adjacent display 
Certificate : 
IEC 601- 1-601-2- 18CA 
Power supply 100 -240 V AC 
Weight — 6Kg. 
Dimension w x hx d 305x164x233 


Output - 6 - pin Mini DIN socket DV output 
DVI Cable 


Connecting Cable 
Key board for character generation 
AGC: Microprocessor controlled 
RGB signal to D - sub socket 
HD TV signal to DVI- D socket 


Input: Key board input for character generator. 
5- pole DIN socket 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


Gass flow 0 - 20 1/min 


18 


Pressure 0 - 30 mm /hg 


1 


1 


Measuring Control electronic 
8 Fiber Optic Light Cable, size 4 .8 mm , with L 

Connector length 250 cm , heat-resistant 
9 REDDICK -OLSEN Dissecting and Grasping 

Forceps, rotating , with connector pin for 
unipolar coagulation , size 5 mm , length 36 cm , 
heavy , double action jaws, consisting of: 
Plastic Handle , with MANHES style ratchet 

Outer Tube , insulated Forceps Insert 
10 Claw Forceps, 2 x 3 teeth , rotating , with 

connector pin for unipolar coagulation , 
size 5 mm , length 36 cm , single action jaws, 
consisting of: Plastic Handle , with MANHES 
style ratchet Outer Tube ; insulated Forceps 
Insert 


24 


Coagulating and Dissecting Electrode , 
L - shaped , with connector pin 
for unipolar coagulation , size 5 mm , 
working length 36 cm 
MANHES High Frequency Needle , for 
splitting and coagulation , insulated with 
connector pin for unipolar coagulation , 
size 5 mm , length 31 cm 
Replacement Needle , diameter 0 .7 mm , length 
31 cm , for use with 
KOH Macro Needle Holder, ergonomic 
axial handle with disengageable ratchet, 
ratchet release on the rightside, straight 
jaws, with tungstencarbide insert o 5 mm , 
length 33 cm 
Bipolar High Frequency Cord with 
2 x 4 , 4 mm banana-plug to Coagulator 
Length 300 cm 
Unipolar High Frequency Cord , with 
4 mm plug, length 300 cm , for models, 
Erbe type T , older models and Ellman 
Hysteroscope 
Forward - Oblique Telescope 30°, enlarged 1 
view , diameter 4 mm , length 30 cm , autoclavable, 
fiber optic light transmission incorporated 
ENDOMAT SET 
Endomat Set operating voltage :100 - 240 V 1 
AC , 50 /60 Hz consisting of: Endomat, with 
integrated CB Module Power Cord Connecting 
Cable 3 Tubing Sets irrigation HYS , for single 
use , sterile 3 Tubing Sets irrigation LAP, for 
single use, sterile VACUsafe Pack Suction For 
long-term use necessary disposable Tubing 
set HYS for Endomat, reusable , sterilizable 
Tubing set LAP for Endomat, reusable , 
sterilizable 
Cold Light Source : 
Xenon 15V, 300 Watt 
Color Temperature — 6000K 
Dimensions — 305 x 110 x 260 
Weight — 4 .2 Kg 
Certified — IEC 601- 1, CE according to MDD , 
protection class 1/CF 
Robi Grasping Forceps CLERMONT- FERRAND 1 
model, rotating, dimantlin with connector 
pin for bipolar coagulation , double action 
jaws, fenestrated , with especially fine 
atraumatic serration , size 5 mm , length 36 cm 
with ring handle outer sheath , forceps insert . 


11 MANHES Grasping Forceps , rotating, with 

connector pin for unipolar coagulation , 
size 5 mm , length 36 cm , “ Tiger -jaw ” , 
2 x 4 teeth , single action jaws, consisting 
of: Plastic Handle , with MANHES style 

ratchet Outer Tube , insulated Forceps Insert 
12 Suction and Irrigation Tube, anti-reflex 

surface with two-way stopcock , for 

single hand control , size 5 mm , length 36 cm 
13 CCL - Extractor, 011 mm , with insulated 

ball- shaped sphere , 035 mm consisting of: 

Automatic Valve , size 11 cannula 
14 KELLY Dissecting and Grasping Forceps, 

rotational, with connector pin for bipolar 
coagulation , size 5 mm , length 36 cm , 

CLERMONT- FERRAND Model, 
especially suitable for dissection , 
double- action jaws, consisting of: 

Ring Handle, Outer Sheath Forceps Insert 
15 Forceps Insert CLERMONT-FERRAND 

Model, small jaws, for fine dissection 
and grasping, single action jaws, size 

5 mm , length 36 cm 
16 Hook Scissors , rotating size 5 mm , length 

36 cm , jaws not crossing with connector 
pin for unipolar coagulation , single 
action jaws, consisting of: Plastic 
Handle , without ratchet Outer Tube, 
insulated Scissors Insert 
Scissors Insert, with serrated jaws, 
curved , conical, double action jaws, 
size 5 mm , length 36 cm 


1 


Government Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


- ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28 -11 - 2012 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 3,69,600. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

അസ്സൽ - 612 . 

പകർപ്പ്- 306. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 -11 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 11- 2012, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 11- 2013. 


( 1 ) 
No. S1/ 5189 /2012 /IMCH . 

12th October 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Non 
Vacuum Tube items in IMCH , Medical College , Calicut-8 . 
List of item can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days. 
Envelop containing tenders should be suprescribed with 
tender numbers or indicated in the statemets below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Calicut- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
28 - 11- 2012 , 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost is " 3 ,69 ,600 . 
Cost of tender forms (including tax ): 

Original — 612 . 

Duplicate — 306 . 
If sent by post (postage charge) - 50 extra. 

Closing date and time of tender forms 
26-11-2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
27- 11- 2012, 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 30 -11- 2013. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut -8 , Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

Tender forms are not transferable . Cheques , postage 
stamp, drafts etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Tender forms will not be sent by V .P . P. 
Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % 
(Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ വാക്വം 
ട്യൂബ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾമുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

DETAILS OF ITEMS 
1. Non -vacuum ( Clot Activator tube) - 66000 . 
2. Non - vacuum ( K3 EDTA ) 65000 . 
3 . Non - vacuum ( Fluoride tube) 45000 . 


( 2 ) 


No. S1 / 6103 /2012/IMCH . 

12th October 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
VDRL — 8500 Nos. in IMCH , Medical College , Calicut-8 . 
List of item can be had from the office of the undersigned 
during office hours on any working days . Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers and addressed to the Superintendent, IMCH , 

Medical College , Calicut - 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
28 - 11 - 2012 , 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate Cost is " 85,000. 
Cost of tender forms ( including Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate - 208 . 
If sent by post (postage charge) - 50 extra . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and 
| Child Health , Kozhikode. 


| (Sd.) 
Superintendent. 


Closing date and time of tender forms— 26 - 11- 2012 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
27-11 -2012 , 5 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 30 - 11 -2013. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut-8 , Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance for a set of tender forms in which 
will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should under take the responsibility 
for the intimate service even if any change in the 
dealership of the product supply . 

Tender forms are not transferable . Cheques , postage 
stamp , drafts etc ., will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Tender forms will not be sent by V .P .P . 
Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % 
(Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 8500 VDRL വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു 
സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർഘാ സു കൾ അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
28 - 11- 2012 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക - 85, 000. 


നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 
അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 11 - 2012, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 11- 2012, 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 11 - 2013. 


- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


